ADAM SŁAWIŃSKI 


c. k. inżynier 


przeżywszy lat 57, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Św. 
Sakramentami, zasnął w Panu dnia 7 Marca 1890 r. 


Stroskana rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, który się 
odbędzie w Poniedziałek dnia 10-go b. m. o godzinie 3-ciej popołudniu z domu pod L. 12 przy 


ulicy Zwierzynieckiej wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funebres“ A. Szatranskiego w Krakowie. 


